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5 Lublin, 1 kwietnia 2019r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR OLB.4210.37.2018.EBO 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy zdnia 14czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U.z 2018r. poz. 2096zpóźn. zm.) oraz art.47ust. l 12, art. 23ust. 2pkt2i pkt3 oraz 
art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. 
poz. 755 z późn. zm.), 


po rozpatrzeniu wniosku 
Miasta Hrubieszów 
prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego 
p.n. Zakład Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 11 grudnia 2018r. (znak: ZEC/101/18), uzupełnionego pismami: z dnia 
22 stycznia 2019 r. (znak: ZEC/7/19), z dnia 12 lutego 2019 r. (znak: ZEC/10/19) i z dnia 22 marca 2019 r. 
(znak: ZEC/111/19), w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, 


postanawiam 


zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2018r. nr OLB.4210.6.2018.EBO 
izatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła. Postanowienia taryfy będące 
przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej decyzji. 


Uzasadnienie 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") z dnia 19 lipca 2018r. 
nr OLB.4210.6.2018.EBO została zatwierdzona ustalona przez Przedsiębiorstwo taryfa dla ciepła na okres 
12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania. 


W myśl art. 47 ust. I ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
przedkładają do zatwierdzenia taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE. 


Pismem z dnia 11 grudnia 2018 r. (znak: ZEC/101/18), Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE 
z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej taryfy dla ciepła, poprzez zmianę zawartych w niej cen i stawek opłat. 
Z uzasadnienia wniosku wynika, iż w okresie stosowania taryfy nastąpiła podwyżka cen paliwa gazowego 
oraz zmiana cen istawek opłat za energię elektryczną iusługi jej dystrybucji. Wzrost kosztów 
uzasadnionych ponoszonych przez Przedsiębiorstwo sprawia, iż zasadna jest zmiana cen i stawek opłat za 
dostarczone ciepło. Ocena przedstawionego przez Przedsiębiorstwo wniosku oraz zawartego w jego 
uzasadnieniu materiału analitycznego, dokonana w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego 
w przedmiotowej sprawie, pozwoliła na uwzględnienie żądania Przedsiębiorstwa w zakresie zatwierdzenia 
zmiany aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zmiana cen i stawek 
opłat za energię elektryczną i usługi jej dystrybucji (wynikająca z wejścia w życie ustawy z dnia 28 grudnia 
2018r. ozmianie ustawy opodatku akcyzowym iniektórych innych ustaw (Dz.U. z2018r. 
poz. 2538 z późn. zm.) oraz zmiana cen zakupu paliwa gazowego, wypełniają dyspozycję 
$ 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017r. poz. 1988) 
stanowiącego, że "W przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne może nastąpić zmiana taryfy wprowadzonej do 
stosowania. Zmiana ta następuje w trybie określonym wart. 47 ustawy lub przez zawarcie umów 
z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian”. 


Wobec powyższego należy stwierdzić, iż za zmianą decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 
Przedsiębiorstwa w odniesieniu do cen i stawek opłat dla odbiorców, przemawia słuszny interes strony, 
wyrażający się w konieczności dostosowania sposobu prowadzenia koncesjonowanej działalności 
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gospodarczej do zmieniających się obiektywnych warunków ekonomicznych i zmianie tej nie sprzeciwiają 
się przepisy szczególne. 


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona 
nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji 
publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej 
decyzji iprzemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast, zgodnie 
z art. 23 ust. lustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw 
energetycznych (...) zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców 
paliw ienergii. Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki określone 
w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiające zmianę decyzji, w szczególności, iż 
zmiana ta nie stoi w sprzeczności z interesem społecznym, postanowiono jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne oraz art. 479* pkt 1 i art. 479% $ 1 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1360 z późn. zm.). Odwołanie należy 
przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - 
al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin. 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, 
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji 
w całości lub w części (art. 479% Kodeksu postępowania cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100zł, zgodnie 
zart. 32 ust. 3 w związku zart. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28lipca 2005r. okosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018r. poz. 300 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od 
kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy — Kodeks 
postępowania cywilnego. 


4.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ 1 ustawy — Kodeks 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a $ 2 ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego). 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt2 w związku zart. 31 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 


6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 
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7. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji zostanie 
również zamieszczona w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 


Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie 


Agnieszka Szypulska 


Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.). 


Ewa Borowska - starszy specjalista 


Otrzymują: 
1. Zakład Energetyki Cieplnej; ul. Gródecka 40A, 22-500 Hrubieszów; 


2. Wojewoda Lubelski; 
3. A/a. 
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Miasto Hrubieszów 
prowadzące działalność gospodarczą 
w formie komunalnego zakładu budżetowego 


p.n. 
Zakład Energetyki C. ieplnej w Hrubieszowie 


NINIEJSZA TARYFA Stanu 
ZA 


DO DECY. 


z dnia ZZA 077 cła 20. 


z upoważnienia i 
rezes a Urzędu R i Energetyki 
Dyrekto r wsc hodajeżo Oddziśłu Terenowego 


sig tba bek 
Agnie ACZ ska 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 


Hrubieszów 2019 
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W taryfie dla ciepła ustalonej przez Miasto Hrubieszów prowadzące działalność 
gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej w 
Hrubieszowie, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dnia 19 lipca 
2018r., nr OLB.4210.6.2018.EBO, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 


Lubelskiego z dnia 20 lipca 2018 roku, poz. 3496, część 4 otrzymuje brzmienie: 
CZĘŚĆ 4 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


I. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla grup A, B, C, D. 


Rodzaje cen Jednostka Grupy odbiorców 


i stawek opłat miary 


Stawka opłaty stałej 
a usługi przesyłowe 
tawka opłaty zmiennej 
[za usługi przesyłowe 


Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Odbiorcy z grup taryfowych A, B, C, D obciążani będą za zamówioną moc cieplną i ciepło wg 
cen ustalonych na podstawie następujących algorytmów: 


1. Cena za zamówioną moc cieplną: 


CN = Czec x 0,782+ CG1 Hrubieszów X 0,218 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Cs - cena za zamówioną moc cieplną [w zł/MW]; 

Czec -cena za zamówioną moc cieplną zawarta w taryfie ZEC [w zł/MW]; 

CG1 Hrubieszów - Cena za zamówioną moc cieplną z GI HRUBIESZÓW [w złŁłMW]; 

0,782 - wskaźnik udziału przyłączeniowej mocy cieplnej z ZEC w łącznej wielkości mocy 
przyłączeniowej planowanej na pierwszy rok stosowania taryfy; 

0,218 - wskaźnik udziału mocy cieplnej zakupionej przez ZEC w GI HRUBIESZÓW 
w łącznej wielkości mocy przyłączeniowej planowanej na pierwszy rok stosowania 
taryfy; 


2. Cena ciepła: 
Co = Czec x 0,508+ Cai Hrubieszów X 0,492 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Co -cena ciepła dla odbiorcy [w zł/GJ]; 

Czec - cena ciepła dostarczanego przez ZEC [w zł/GJ]; 

CG1 Hrubieszów - cena dostarczanego przez GI HRUBIESZÓW [w zł/GJ]; 

0,508 - wskaźnik udziału ilości ciepła wytworzonego w ZEC w łącznej ilości ciepła 
planowanego do wyprodukowania w obu źródłach ciepła w pierwszym roku 
stosowania taryfy; 

0,492 - wskaźnik udziału ilości ciepła wytworzonego w GI HRUBIESZÓW w łącznej ilości 
ciepła planowanego do wyprodukowania w obu źródłach ciepła w pierwszym roku 

Prezesa Urzędu KE Terehov 4 pam 
Dyrektor src - , 3 
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II. Rodzaje i wysokość stawek opłat dla grupy E 


T — 
Lp. | Rodzaje stawek opłat Jednostka E 


|. miary 
Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc ciepln. 


Stawka opłaty za ciepło 


| 
|| 


złMW 


SI zŁGI 


Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
II. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 


6 767,78 


e a — 
Średnica przyłącza | Stawka oplaty netto 

DN 20 zł/mb | 165,31 

DN 25 zł/mb 4 185,68 

_ DN32 č | zł/mb 190,44 


Do stawek opłat za przyłączenie do sieci naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


MIEROWNIK 
ZakładyjEnergetyKi Cieplnej 


MZ j = „AE? 


+ 


Dyrektor Wschod tepowęza 
z ba A f 
zypulska 
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